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विद्युत मंत्रालय 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2017 
का . आ . 3339( अ). - विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25 .01. 2017 की अधिसूचना सं . 42/ 5/ 2016 - आरएंडआर के माध्यम से 
दिनांक 17. 08 . 2006 को अधिसूचित तथा दिनांक 16.05. 2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत निरीक्षकों की 
अर्हताएं , शक्तियां तथा कृत्य नियम , 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 की 36) की धारा 162 की उपधारा (1 ) के 
अंतर्गत मुंबई मैट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ( एमएमआरडीए), लाइन- 2ए के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड 
(डीएमआरसी) के निम्नलिखित अधिकारियों की मुख्य वैद्युत निरीक्षक/ वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्ति की है। 


पदनाम 


के रूप में नियुक्त 


क्रम सं. नाम ( श्री ) 

1 एस . सी . जिंदल 
2 संजीव कुमार 


मुख्य वैद्युत निरीक्षक 


ईडी /कंसल्टेंसी/डीएमआरसी/दिल्ली 

उप मुख्य वैद्युत अभियंता/ यूजी /टीआर/ दिल्ली 
| उप मुख्य वैद्युत अभियंता/टीआर/ आरसी-1/ दिल्ली 


वैद्युत निरीक्षक 


3 


आनंद कुमार 


| वैद्युत निरीक्षक 


2. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में एमएमआरडीए में उनके कार्यकाल शब्दों को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में उनके 
कार्यकाल तक पढ़ा जाए । 

[ फा . सं. 42 /5/ 2016- आरएण्डआर] 
घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियन्ता (आर एंड आर) 
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MINISTRY OF POWER 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 5th October, 2017 
S . O . 3339 ( E ). — Ministry of Power vide Notification No. 42/ 5/ 2016 -R & R , dated 25 .01.2017 has made 
the appointment of the following officers of DelhiMetro Rail Corporation (DMRC ), Delhi as Chief Electrical 
Inspector/ Electrical Inspector for Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA ), Line - 2A , 
under sub - section ( 1 ) of section 162 of the Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003) read with Qualifications , Powers 
and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17 .8 . 2006 and 
as amended on 16 . 05 . 2016. 
S . No | Name (Shri ) 

Designation 

Appointed as 
| 1 | S .C . Jindal 

| ED/ Consultancy/ DMRC/ Delhi | Chief Electrical Inspector 
Sanjeev Kumar Dy. CEE /UG / TR /Delhi 

Electrical Inspector 
3 Anand Kumar Dy. CEE / TR /RC - 1/Delhi 

Electrical Inspector 


2 . In para 1 of the Notification , the words “ till their tenure in MMRDA ” may be read as “ till their tenure in 
DelhiMetro Rail Corporation Ltd .” . 

[ F. No . 42/ 5 / 2016 - R & R ] 
GHANSHYAM PRASAD , Chief Engineer (R & R ) 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 5 अक्तूबर , 2017 
का . आ . 3340( अ ). —विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 16. 2. 2017 की अधिसूचना सं . 42/ 3/ 2013- आरएंडआर के माध्यम 
से दिनांक 17.08. 2006 को अधिसूचित तथा दिनांक 16. 05. 2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत 

र्हताएं , शक्तियां तथा कृत्य नियम , 2006 के साथ पठित विद्यत अधिनियम , 2003 ( 2003 की 36 ) की 
धारा 162 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत नोएडा -ग्रेटर नोएडा मैट्रो रेल परियोजना के लिए श्री ए. के . सिंह, कार्यपालक निदेशक 
( वैद्युत ), डीएमआरसी को सरकार के मुख्य वैद्युत निरीक्षक (सीईआईजी ) के रूप में नियुक्त किया है । 

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में नोएडा - ग्रेटर नोएडा मैट्रो रेल परियोजना में उनके कार्यकाल शब्दों को दिल्ली मैट्रो 
रेल कारपोरेशन लिमिटेड में उनके कार्यकाल तक पढ़ा जाए । 

[ फा . सं . 42/ 5/ 2016- आरएण्डआर ] 

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियन्ता ( आर एंड आर) 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 5th October, 2017 
S . 0 . 3340( E). Ministry of Power vide Notification No . 42 / 3/ 2013- R & R, dated 16. 02. 2017 has made 
the appointment of Sh . A .K . Singh , Executive Director ( Electrical), DMRC as Chief Electrical Inspector to 
Government (CEIG ) for Noida -Greater Noida Metro Rail Project, under sub - section ( 1) of section 162 of the 
Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical 
Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.8 .2006 and as amended on 16 .05.2016 . 

2 . In para 1 of the aforesaid Notification , the words “ till his tenure in Noida -Greater Noida Metro 
Rail Project” may be read as “ till his tenure in Delhi Metro Rail Corporation Ltd .” . 

___ [ E. No . 42 /5/ 2016- R & R ] 
GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer ( R & R ) 
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